KOMMUNFULLMÄKTIGE ULRICEHAMN 


Fråga 


Datum:2020-03-24 

Partinamn: Miljöpartiet de gröna 

Frägeställarens namn: Ingemar Basth 

Frågan ställs till: Kommunstyrelsens ordförande 

I Ulricehamn har det överenskommits att till kommunfullmäktigemötet den 
26 mars bara ska vara 24 ledamöter på plats plus ordförande och inte som 
brukiigt 49 stycken ledamöter. Orsaken till denna nyordning är att man enligt 
uppgift viil begränsa smittspridningen av Coronaviruset. 

Såiedes, har det överenskommits att partierna ska förhindra några av sina 
ordinarie iedamöter att deita i mötet. 

Frågan är: Finns det några ytteriigare ordinarie ledamöter/ersättare som 
befinner i kommunhuset eller dess närhet och som snabbt kan agera 
ersättare. Detta ifall det skulle inträffa en situation att någon av fullmäktige 
iedamöter som finns på piats och deltar i mötet skulle fä ett akut 
möteshinder av ngt slag? 


Ingemar Basth mp 
2020-03-24 
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